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Scheinwiderstand ist die Halfte von dem jedes Zweiges. Bei posi-tivem M addieren sich die Felder, der Scheinwiderstand ist groB, die Stroniaufnahme fiir eine bestimmte Spannung klein, bei nega-tivem M heben sich die Felder bis auf die Streufelder auf, der Scheinwiderstand ist klein.
b) Bei  ungleiehen Zweigen  verteilt   sich   der  Gesamtstrom  zu ungleichen Teilen.    Kann man die Widerstande vernachlassigen
2^ = 1^0, so wird
Fiir positives M kann hier das Stromverhaltnis negativ werden, die Teilstrome sind einander entgegengerichtet, der Gesamtstrom / hat die Richtung des Zweigstromes mit der kleineren Induktivitat. Isb z. B. wieder
J^: Jf :La = 4: 1,75: L, so wird
^ = — 1/9         J2 = 1,5J         ^i= — 0,5 J.
Die resultierende Induktivitat wird (fiir R = 0)
Bei zwei ineinandergeschobenen Spulen, deren Windungsebenen gegeneinander verdreht werden konnen, Fig. 113, erhalt man fiir jeden Verdrehungswinkel zwischen 0 und 180° einen an deren Wert von M zwischen -\- M und — M. Bei 90° ist die gegenseitige In-duktion Null. Durch Reihenschaltung oder Parallelschal-tung der Spulen erhalt man 2 Bereiche mit in weiten Grenzen stetig veranderlicher Induktivitat. Derartige Va-ri at or en der Selbstinduktion1) werden zu MeBzwecken und zum Abstimmen von Schwingungskreisen verwendet. Aus den Beziehungen fiir die Reihenschaltung und die Parallel- Flg* * 3* schaltung findet man, daB die Bereiche sich aneinander anschlieBen, wenn
L,L, — M'2 = (i4 +L2 .— 2 Mf
gemacht wird.    Ist z. B.
LI\M'.L^ = 5:2,6:2,
so   ergibt   die   Reihenschaltung   den Bereich   von   12,2 bis 1,8   die Parallelschaltung  von 1,8 bis 0,147.
c) Sind die Widerstande nicht zu vernachlassigen, so ist die Phasenverschiebung zwischen den Zweigstromen bei ungleichen Zweigen kleiner als 180°. Der resultierende FluB, der der Summe der
a. M. Wien. Ann. d. Phvs. 1896. 57. S. 249.   H. Hausrath, Zschr. 1egen J^ um ^?1 voreilt.
